


السور الكاملة التي قرأها منذ تثبيته إمام رسمي للحرم المي 


٤٤۳/٤ / ۲۲ الى‎ ۱٤٤۱ / ۲ / ۱٤ من‎ 


عدد التكرار 








السورة 
الأنبياء 





عدد التكرار 


مرتين 


1 مرات 


مرتين 
مرتين 


٦‏ مرات 


۷ مرات 
۲ مرات 


ه مرات 
مرتين 
٤‏ مرات 
۱١‏ مرات 
٦‏ مرات 
٩‏ مرات 
٦‏ مرات 
٠‏ مرات 
٤‏ مرات 
۷ مرات 
٦‏ مرات 
٠‏ مرات 


مرتين 
۱١‏ مرات 

مرتين 
٤‏ مرات 





























































































































